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Das ist die allgemeine Kirchhoff sche Gleichung fiir den Warine-vorgang und sie verbindet das Resultat mit Dauapfspannungen. Um sie an wen den zu konnen, werden, wie tiblich, die v*2 gegen die Vi ver-nachlassigt. Setzt uian v{ = e', (%) = (0), so wird dann
Weiter wird angenonimen ,   dass der Wasserdampf wahrend des ganzen Vorganges sich wie ein ideales Gas verhalt, dann ist
pti' = Rfr,
soinit
also
«>            ra* = -*"&(* 7)
dQ ist das Negative  der beini Verdiinnungsprocess entwickelten Warme; nennen wir letzt.ere A', so wird hiernach
Kirchhoff beraerkt, dass die Entwickelung auch auf die Losung von Salzen ubertragen werden kann, verinuthlich, indein man sich die Salze veriluchtigt denkt und ihre Dampfe in das Losungsmittel presst, oder, indem man sie aufs Feinste zertheilt und die Dampfe des LosuDgs-mittels in sie presst. Die Eichtigkeit der Ableitung und ihre Erweite-rungsfahigkeit sind viel angezweifelt worden. Die grossten Bedenken muss die Berechnung der Energie ^d U"3 erregen, weil nicht zu erselien ist, inwiefern in ihr die Auflosung des Wassers in der Schwefelsaure beriicksiclltigt ist, sie betrifft lediglich Condensation des Wassers unter dem Drucke it und wilrde auch bestehen bleiben, wenn statt der auf-losenden Substanz Schwefelsaure, unterhalb des Wassers sich die nicht auflosende Substanz Gel befande, nur dass dann v'z nicht mehr das specifische Volumen der Losung, sondern das des Wassers selbst be-deuten wtirde. Es fehlt in der Energie z/ Us etwas , was der Ver-theilung der Wassermenge auf die ganze Schwefelsaure Rechnung triige. Das Volumen des Wassers nach der Auflosung in der Schwefelsaure hangt gar nicht ab von seiner Menge, ist also gar nicht M' v'%, sondern gleich dem Volumen der Schwefelsaurelosung iiberhaupt. Kennt man dieses Volumen #i, so wiirde es sich also mindestens zu-ang sei also isothermisch.
